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നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


(1) 


നമ്പർ റ്റി.എക്സ് 


.18/ 6165/ 2017 . 


2017 ഒക്ടോബർ 31. 


നമ്പർ റ്റി .എക്സ് . 14/ 4831/ 2017/ CTE . 2017 ഒക്ടോബർ 31. 

സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2 004 ജൂൺ 

മാസ ത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1996 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാഡക്ഷൻ 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ 60693 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ ഗവ. പോളിടെക്നിക് പാസായ ശ്രീ . സുമൽ രാജ്, ടി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ 
കോളേജ്, കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്നും 22075 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കെ . ജി. സി . ഇ . ജൂൺ 2004 ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
പ്രകാരം പാസായ അനൂബ്, എം . ജി. എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ 23954 നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. മേൽ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ 

പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടു ണ്ടെ ങ്കിൽ അത് 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വന പു പു രം - 40 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
Gaz . No. 47 /2017/DTP (Education ). 
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നമ്പർ റ്റി .എക്സ് .12 1334/2017 . 

2017 നവംബർ 3. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 നവംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ അപ്ലയിഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷ യിൽ വടകര മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 84160024 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീ . സജു സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ . 
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